t- 
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que premitur xqualiter, partes omnes fe mutuo premunt *0 v 
ter, Sc quiefeunt inter fe. Q. E. D. l * 

Caf. 6. Igitur fi Fluidum illud in vafe non rigido claudatur b 
undique^ non prematur xqualiter, cedet idem preffioni f 0rt j • 
per Definitional! Fluiditatis. 10n > 


Caf. 7. Ideoque in vafe rigido Fluidum non fuftinebit n re f 1 
fionem fortiorem exuno latere quam ex alio, fed eidem C ed ' 
idq; in momento temporis, quia latus vafis rigidum non perfc ^ 
turliquorern cedentem. Cedendo autem urgebit latus oppofitT' 
Sc fic prefilo undique ad xqualitatem verget. Er quoniam Flu!’ 
dum, quam primum a parte magis preffa recedere eonatur i n hi 
betur per refiftentiam vafis ad latus oppofitum j reducetur preffto 
undique ad xqualitatem in momento temporis ablque motu lo- 
cali , Sc fubinde, partes fluidi per Cafum quintum, fe mutuo pre- 
ment aequaliter, Sc quiefeent inter fe. Q. E.D. 1 

Corol. Unde nee motus partium fluidi inter fe, per preffionem 
fluido ubivisin externa fuperficie ilia tarn, mu tari pofiiinr,ni(i qua- 
tenus aut figura fuperficiei alicubi mutacur, aut omnes fluidi par- 
tes intenfius vel remiflius fefe premendo difficilius vel facilius la- 
buntur inter fe. 


Prop. XX. Tlieor. XIV. 


Si Fluidi Spharicf & in ccqualibus a centro difantih homogml , 
fundo ftphxnco concentrico meumbmtis partes ftnguL verfus centrum 
totius gravitent ; fujimet fundum pondus Cylinclri , cujm bafts spin- 
Us eft juperfciei fundi , altitude) eadem qu<£ Fluidi incimbentk. 

Sit D H M fnperficies fundi, ScAEl fuperficies fiiperior flui- 
di. Superficiebus fphxricis innumeris jBFif, C G E difiinguatur 
fluidum in Orbes concentricos aequaliter craflos ; Sc concipe vim 
giavitaris agere lolumniodo in fuperficiem fuperiorem Orbis cu- 
jufque, Sc xquales efle adfiones in xquales partes fuperficiernm 
omnium. Premitur ergo fuperficies (iiprerna A E vi fimplici gra- 
vicacis proprix, qua Sc omnes Orbis fupremi partes Sc fuperficies 

fecunda 
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fecuiifia BF K ( per Prop. XIX. ) premuntur. Premitur prx- 
ter ea fuperficies fecunda BFK vi propriae gravitatis, quae addi- 
ta v i priori facit preffionem duplam. 
p ac preflione Sc inluper vi proprix gra- 
vitatis, id eft preflione tripla, urgetur 
fuperficies tertia CGL. Et fimiliter pref- 
(] 0 ne quadrupla urgetur fuperficies quar- 
ts quintupla quinta Sc fic deinceps. 

Prefilo igitur qua fuperficies nniquxque 
urgetur, non eft ut quantitas folida fluidi 
incumbentis, fed ut numerus Orbium ad 

nPiiip fiimmitatem fluidi; S xquatur gravitati Orbis infimi mul- 


tiplicatx pernumernmOi bium; hoc eft gravitati folidi cujus ulti- 
ma ratio ad Cy find rum prxfinitum, ( fi modo Orbium augeatur 
numerus Sc minuatur cralfitudo in infinitum, ficutafiio gravitatis 
a fuperficie irifima ad fupremam continua reddatur ) fiet ratio x- 
qualitatis. Suftinet ergo fuperficies infima pondus cylindri prx- 
finiti. Q^E. D. Et fimili argurnentatione patet Propofitio, 
ubi gravitas decrefcit in ratione quavis aflignata diftantix a cen- 
tro, ut & ubi Fluidum furfum rarius eft, deorfum denfius. Q. E. D. 

Corol. 1. Igitur fundum non urgetur a toto fluidi incumben- 
tis pondere, fed earn folummodo ponderis partem fuftinet qux in 
Propofitione deferibitur j pondere reliquo a fluidi figura forni- 
cata fuftentato. 

Corol. 2. In xqualibus autem a centro diftantiis eadem femper 
eft preffionis quantitas, five fuperficies preffa fit Horizonti paral- 
lela vel perpendiculars vel obliqua ; five fluidum a fuperficie 
preffa furfum continuatum furgat perpendiculariter fccundum li- 
neam reefam, vel ferpit oblique per tortas cavitates Sc canales, 
eafque regulares vel maxime irregulares, amplas vel anguftiffimas. 
Hifce circumftantiis preffionem nil mutari colligitur, applicando 
^monftrationem Thcorematis hujus ad Cafus fingulos Fluido- 
rinn. 


Corol. 3, 


